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Melding brandveilig gebruik: Delft | Lineauspad 3 

2628 AT | Lineauspad 3 | brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf | 13-1-2016 

Gebruiksmelding (brandveiligheid) | Om een gebouw brandveilig te gebruiken, is voor sommige gebou¬ 
wen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms volstaat een gebruiks/ne/cZ/ng. 
Bijvoorbeeld voor een gebouw waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn (zoals kantoor, 
winkel, horeca of wijkgebouw) of wanneer kamers als woning worden verhuurd. 

Bezwaar en beroep | Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar en beroep mogelijk. 
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